ا 
اليوم أحب أن أقدم لكم أول تصنيف لنسخ المنتديات العربيةءو ذلك من أجل أن نسهل لكم الطريق لإختيار نسخة 


موقعكم»ندعكم مع الترتيب. 
*تم التنقيط على سلم من 10 
Alamsport Duhok Ibda3Kit MacForum MaxForum PBB‏ المقاييس* 
1.3٧7 0.1 0.2Beta 1.0 2.1.4‏ 2.0.2 
سلیمان ۲۲M‏ عز الدين عبد الحكيم إلياس /فريق البرمجة 
زيارة زيارة زيارة زيارة زيارة زيارة 
9 7 55 5.5 6.5 6.5 
8.5 7 6 6 6.5 6.5 / 
9 8 8 7 7 7 الجمالية 
e 6.5 6 6 8 8 9‏ للتطوير و 
9 7 5 6 7 7 مستوى الحماية 
8 5 5 6 8 7 
8 7 55 5.5 5.5 5 
9 3 4 5 5 5 توفر التطويرات 
(SEO) 6 7.5 5.5 3 5 10‏ 
GNU-GPL 8 8 8 10 8 8‏ 
87.5 65 60 60.5 67 64.5 
و عليه يكون الترتيب لهذا الشهر كالتالي 
PBB 87.5‏ 
Duhok 67‏ 
Max Forum 65‏ 
AlamSport 64.5‏ 
Ibda3Kit 60.5‏ 
MacForum 60‏ 


النسخ المشاركة في هذا الترتيب»هي فقط النسخ العربية المجانية المفتوحة المصدر. 
التقييم يرجى إرسال رابط تحميلها أو رابط الموقع الداعم لهاءبشرط أن تكون النسخة أصلية أي غير منزوعة الحقوق 
الأصلية. 


"ag 0una FO rm 8‏ فلم تدخل في الترتيب لأنها لا تزال في الإصدار التجريبي الأول. 
في أمان الهو إلى اللقاء في تصنيف جديد. 
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